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Klinikum Lippe setzt auf Kl zur 
Früherkennung von Sepsis 


Das Klinikum Lippe nutzt modernste Technologien wie Künstliche 


Intelligenz (KI), um Sepsis bei Patienten frühzeitig zu erkennen und die 
Behandlungsergebnisse zu verbessern. Durch den Einsatz von KI- 
Algorithmen kann das medizinische Personal schneller und präziser auf 
potenzielle Sepsisfälle reagieren. 


In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Klinikum Lippe KI-Systeme 
einsetzt, um Sepsis frühzeitig zu erkennen und die 
Patientenversorgung zu optimieren. Die innovativen Ansätze des 
Klinikums zeigen, wie KI die medizinische Praxis revolutioniert und 


Leben rettet. 


Das Klinikum Lippe, eines der führenden Krankenhäuser in der 
Region, setzt verstärkt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
(KD) zur Früherkennung von Sepsis. Durch die Implementierung 
moderner KI-Algorithmen kann das medizinische Personal 
potenzielle Sepsisfälle schneller identifizieren und die Behandlung 


optimieren. 
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Die Herausforderung Sepsis 


Sepsis, auch bekannt als Blutvergiftung, ist eine lebensbedrohliche 
Komplikation einer Infektion, die zu Organversagen und Tod führen 
kann. Jährlich erkranken weltweit Millionen Menschen an Sepsis, 
und die Sterblichkeitsrate ist hoch. Die frühzeitige Erkennung und 
Behandlung von Sepsis ist entscheidend für den Behandlungserfolg 
und die Überlebenschancen der Patienten. Allerdings kann die 
Diagnose von Sepsis aufgrund der unspezifischen Symptome und 


der Komplexität der Erkrankung eine Herausforderung darstellen. 


Symptome und Risikofaktoren 


Die Symptome einer Sepsis können variieren und ähneln oft denen 
einer schweren Infektion. Häufige Anzeichen sind hohes Fieber, 
niedriger Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz, Atembeschwerden und 
Verwirrtheit. Bestimmte Personengruppen, wie ältere Menschen, 
Neugeborene, Menschen mit geschwächtem Immunsystem und 
Patienten mit chronischen Erkrankungen, haben ein erhöhtes 
Risiko, an Sepsis zu erkranken. 


Kl als Mittel zur Sepsisfrüherkennung 


Das Klinikum Lippe hat erkannt, dass der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz (KT) ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der 
Sepsisfrüherkennung ist. KI-Algorithmen können große Mengen an 
Patientendaten wie Vitalparameter, Laborwerte und klinische 
Beobachtungen analysieren und Muster erkennen, die auf eine sich 
entwickelnde Sepsis hindeuten. 


Kontinuierliche Überwachung und 
Alarmierung 


Durch die kontinuierliche Überwachung der Patienten und den 
Abgleich mit historischen Daten kann das KI-System potenzielle 
Sepsisfälle frühzeitig identifizieren und das medizinische Personal 
alarmieren. Dies ermöglicht eine schnellere Reaktion und die 
Einleitung gezielter Behandlungsmaßnahmen, noch bevor klinische 
Symptome deutlich werden. 
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